WŁADYSŁAW 


tajkowski 


PS. ŚMIAŁY 


były komendant O.P. Smialy, major rezerwy Armii Kra- 
jowej — Obwodu ,Murawa” (Myślenice), odznaczony 
Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Armii Krajowej, 
Krzyżem Walecznych oraz in. odznaczeniami bojowymi 


i resortowymi, 


przeżywszy lat 82, po krótkiej a ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł 9 grudnia 1988 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie w poniedziałek 19 grudnia br. o godzinie 10.00 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 


i zalu: 


PODKOMENDNI I PRZYJACIELE 


